1803 


T Leporis 

(1900.0) 5 ^" o'” 36^ (+2" 55) - 22 “ 2'5 (+ o:o9) 

Color: 5, rn; Magnitudo: 8—12. 





7 8 9 • 10 11 12 13 

IIA Uib 








7590 

Z Capricorni 

(1900.0) 5 "" 3 " (3!35) - 16 “ 34;8 (+0:24) 

Color: 0, — ; Magnitudo: 9— <13. 



#####•••••« 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI 



7594 

RS Aquarii 

(1900.0) 21^ 5"" 45^ (+3*14) —4° 26.'6 (+0:24) 

Color: - Magnitudo: 9 — < 14 . 



• ####•••••••« 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI 






(1900.0) 




7360 

RTJ Capricorni 

20" 26"’ 44* (+ 3*51) - 22° 1:7 (+ 0 : 20 ) 

Color: 3,—; Magnitudo: QVa— <13. 










■ 10 ^ 






22G6 




onocerotis 


m . .8 

(1900.0) 6 17 41 

Color: 3.4, ni; 


(+3?02) - 2 ° 8'.8 (-0:03) 

Magnitudo: TVa— <13. 



7 8 9 


# • • • • • • 

10 11 12 13 


Series Vi 











5688 

R Librae 

(1900.0) •IB" 47" B6' (+3° 39) -15° 5e'.a (-oiis) 

Color: 2—3, — ; Magnitudo: 9Vb— <13. 













( 1900 . 0 ) 


m 


(+ 3 ! 31 ) 




Color: 0, HI? 


IVlagnitudo- sVa— < 








5511 

RS Librae 

(1900.0) 15 ” 18 "’ 29 * (+3*60) - 22 ° 83'.2 (~ 0:22) 

Color: — , HI; Magnitudo: 7— <12. 







X Aquarii 

(1900.0) 22 " is"” 9* (+3*31) -2f 24!2 (+0:30) 

Color: — , rn; Magnitudo: TVs— 12V*. 





2468 

IT Monoderotis 

(1900.0) e" sr 19* (+3*33) +11° 22.’4 (-o:o7) 

Color: — , — ; Magnitudo: 8'I, — <13'U. 


"40® -20® - -20® O^^ 20® 40® -t-1^ + 20^ 
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■ ■■■■■“1 

! 
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IP ” _ 
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#■ ■ 
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♦ 
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• . 
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' - - 
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• 


-2^ "40® -20® -1*^ -40® -20® -+ 20® +'^10® h- ^20® ^*40® ^2^ 


# # # • # • • • ♦ 

7 B 9 w 11 ia 

■ Ser|.#i| - VI,., ■ 




Series Vi. 













5903 

Y Scorpii 

(1900.0) 16 23 37 (+3.50) -19 7.4 (~o:i4) 

Color: — Magnitudo: 9Vs— <l3Va. 



7 8 9 10 11 • 12 13 

Series VL 







7619 

RR Aquarii 

(1900.0) 21^ G"" 49® (+3!i2) - 3° 18.'6 (+0:25) 

Color: — , ni; Magnitudo: 8—13? 



10^ • 20® j.o® 20 ^ I 20® I 4 -t>® f ! 20® I 1 * 0 ^ ‘ 2^ 


7 8 9 10 11 12 13 


Series VI. 







2080 a et 2081 

Z et RtJ Tauri 

(1900.0) 5" 46"” 46^ (+3*45) +15° 51[4 (+0:02) 

Color: , ; Magnitudo: 9 — <13 et 9V2 — 12? 

K)® UO® W® 120® +20® + 40® +1^ +20® + 40® 1 2*^ 



7 8 9 10 11 12 13 


Series VI, 



RS Virginis 

. -h 8 1^0 — 

14 22 16 (+3.00) +5 7.6 

Color: 0.3, ni; Magnitudo: sVa — 











5856 

W Ophinchi 

(1900.0) le” le" 1* (+3*23) ~ 7° S7'.7 (-0(16) 

Color: 6, Magnitudo: 9— <13. 


1*^ 1-0® 20® oM i-20® f40® (20® 140® 12*^ 



lO* 


O’ 


> 5 ’ 


in 







2 


(1900,0) 


- 3 ” ~ 30 ® 


E.R Andromedae 


O AS" 67* (+3*26) +33° 60;o 

Color: 3; III. Magnitudo: 9 — <1? 


- 30 = 


- 30 ® 



















X GemiDorum 

e" 40'" 43* (+8*84) +30° 23;c 


Color: 5; ni. 


Magnitudo: 8 — 13? 




8629 

Y Cassiopeiae 

(1900.0) 23 " 58"’ 14’ (+3‘06) +66° l'.h (+ 0 ; 33 ) 

Color: 3.4; ni. Magnitudo: S'/s— U. 



7 8 9 1,0 11 12 13 


Series VI 



7582 

X Cephei 

( 1900 . 0 ) 21 ^ 8 ” 35 ‘ {-4! 18) + 82 ° 40'.0 (+o:-24) 

Color; 0; m? Magnitudo: 9— <17? 



7 8 9 10 11 12 13 


Series VI 



419 


U Andromedae 

(1900.0) l" 9"" 47* (+3*41) +40° ^^'A (+o:32) 

Color: 6; m. Magnitudo: 9— <13. 



• ••• •••• •a * 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI. 









10=* ‘JO 


s . ,M 


^ ‘JO® fK>® i 1*^ ^ ‘JO® + K)® ! J*^ 


7 8 9 10 11 12 13 


Series VI. 



RU Virginis 

12" 42"' 13' (+3*05) +4”* 41:7 

Color: 6, — ; Magnitudo: 8— I2r 











• • • • • • • • • 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI. 



7435 

Y Aquarii 

( 1900 . 0 ) 20" 89 " 9 * (+ 3 * 17 ) - 6 ° n'.S 

Color: 3 , — ; Magnitudo: 9 — < 13 . 

20^ I” 40® 20® i-20® • 1-0® i 


(+ 0:21) 


oM 


i 20® 


+ l-O® 













3425 

X Hydrae 

(1900.0) 9" 30'” 44® (+2® 87) —14° 14!7 (-0:27) 


Color: 3, III; Magnitudo: 8V3 — <13. 























5928a 

SS Herculis 

(1900.0) 16^ 28"' 3^ (+ 2 ! 92) +7° 4!3 (- o:i3) 

Color: — , — ; Magnitudo: bVa — < 12 . 










5566 

ETJ Librae 

(1900.0) 15 " 27 "" (+3!35) - 14 “ 59'3 (-0:21) 

Color: — , in; Magnitudo: 8V2— 13. 






























( 1900 . 0 ) 



V Canis Minoris 


1 1 82 (+S.a8) +9 1.7 


(- o;o9) 






659 

X Cassiopeiae 

(1900.0) l" 49"' 46' (+4'o9) +68° 4610 (+o: 30 ). 

Color; 6; IV. Magnitudo: 9’/.— 12'/!. 



• ••••• • •• • • 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI, 



(1900.0) 16" 

Color 


5775 

U Serpentis 

31 ’ (+2*80) + 10 ° 12;0 

3, m; Magnitudo: sVa — <13. 


o!16) 



7 8 9 10 11 12 13 


Series VI 



2376 


S Lyncis 

(1900.0) e" 36"’ 66' (+5!i9) +68° 0.'6 (-o:o6) 

Color: — ; rn. Magnitudo: 9Vs— 14. 



7 8 9 10 11 12 13 


Series VI 













4471 

T Canum Venaticorum 

(1900.0) 12 ^ 25 "" 15 “ (+2“98) + 32 ° 3'.4 (- o'.ss) 

Color: 4; m. Magnitudo: TVa — 12? 



#••• #♦• • • • 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VL 



7492 


RZ Cygni 

(1900.0) 20" 48"" 32° (+ 2°oi) + 46° 58'.7 (+ 0:22) 

Color: — ; m. Magnitudo: 9 — 13 . 






268 


V Andromedae 

(1900.0) o" 44 -"' 40^ (+3^25) +35'’ 615 (+o:33) 

Color: 0; m. Magnitudo: 9 — 13V2. 





6225 

RS Herculis 

(1900.0) 17'' 17"" 31* (+2*51) +23* l.'l (-0!06) 

Color: 5.8, m; Magnitudo: 8 — <13. 



######• ••• 

^ 8 9 10 11 12 13 


Series VI 



2362 

E. Monocerotis 

(1900.0) 6 33 42* (+3!28) +8° 49'.6 (-o!o 5 ) 

Color: 0 , — ; Magnitudo: 9V2 — < 13 . 



8 9 10 11 12 13 


Series Vt 




7096 

SY Cygni 


( 1900 . 0 ) 


19 42 44 (+2:31) +32 27;6 

Color: — ; — Magnitudo: 10 — 12? 


(+ o:i4) 






2186 

X Aurigae 

(1900.0) 6" 4 '” 25 ® (+4®68) + 50 ° 14'.9 (- o:oi) 

Color: — ; in. Magnitudo: 8 — 12? 

"3*^ -30^ -2*^ -30^ -1*^ -30^ 0^ j 30^ +2^1 4 30® 






TW Cygni 


, h .m 


(1900.0) 21 " 1 "‘ 44 ” (+2'!55) + 29 ° 0.'3 (+o;24; 

Color: — Magnitudo: 9 — isVs- 




• 

” - 





t i 

j ; 


j 

• 

i i 

1 i 

i 

r " 

i 














RU Herculis 

16 " 6 " 8‘ j,+ 2'.52) + 26 ” 19:9 

Color: 4; in. Magnitudo: 8—14 







188 


Y Cephei 

(1900.0) o” ar 16* (+4*08) +79° 48:4 (+o:33) 

Color: 2;— Magnitudo: sVa — <13. 



-11^ -5*^30^ -3'''* 40® - i -* 17*^20® ‘ 1)*^ 10® ^11^ 


• # • • • • • • • • 

7 8 9 10 11 12 13 


Scries VI. 



1921 

W Aurigae 

(1900.0) 5 " 20 ” 9 ‘ (+4?06) + 36 ° 48'.9 (+o:o6) 

Color: — ; — Magnitudo: 9 — 14? 



H** :«)® :M)® - l** 30® o“ +30® +l” +30® +2“ +30® +3“ 


• •• • • • • • • • . . . 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI. 



3264 

W Cancri 

( 1900 . 0 ) q"" a "' 2^ (+ 3 ! 52 ) +25° 39'4 (- o! 24 ) 

Color: — ; m. Magnitudo: 9— <13V2. 



7 8 9 10 11 12 13 


Series VI. 











Y Andromedae 

1 33 ^45 (+ 3 . 50 ) +38 50.1 

/olor: — ; m. Magnitude: sVa — ic 


3 ( 








Z Ophiuclii 

Jt M ^ 8 o # 

17 14 28 (+ 3 . 04 ) +1 37.1 (~o:o7) 

Color: 8.0, III; Magnitudo: 8—13. 



I K)S 11“ 120® < +0® t2“ 


12 


13 






787 

W Andromedae 

( 1900 . 0 ) ^ ll"" 14^ (+3*77) +43° 50.'5 (+o! 28 ) 

Color: 4; m. Magnitudo: 7— isv*. 



• ••••••a**. . . 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI 





7220 

S Cygni 

(1900.0) 20^ s'" 24^ (+1^26) +57“ 41'.9 (+o:i7) 

Color: 5.1; — Magnitudo: 10 — 15, 


_i,“ -3"20® - 2 “ -i“20® -40® 0 “ . +40® +l“20® + 2 “ +2*'40® +3'*20® +'i“ 



• •• •• • • • • • • • 

7 8 9 10 11 12 13 


Series VI, 



^000 

RR Tauri 

(1900.0) s' SS" 18’ (+3‘73) +26° 19;o (+o:o4) 


Color: — ; — Magniludo: 9 — < 13 . 



7 8 9 10 11 12 13 


Series Vl^ 




8324 

V Cassiopeiae 

(1900.0) 23 7 23 (+2.56) +59 9.4 (+0.33) 

Color: 2; m. Magnitudo: 7 — 12V3. 



10 11 1? 13 


jSerfeja+'l. 


• • • • 

7 8 


9 




7793 

SS Cygni 

(1900.0) SS"" 47" (+2!35) +43° 7!9 (+0:27) 

Color: 2; 1. Magnitudo: 8V2— 12. 



-30® -2** -30® -l'* -30* 0“ +30® +1“ +30® +2“ +30® +3^ 


7 8 9 10 11 12 13 


Series VI. 




